WŁADYSŁAWA z Anczyców PAPEE 


córka Ś. p. Wład. L. Anczyca, 


żona dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, 


po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 
dnia 24. stycznia 1914 r. 


Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek dnia 26. b. m. o godzinie 3. po południu z domu żałoby 


Groble 6 na cmentarz zwierzyniecki. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 27. b. m. o godzinie 9. rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzedowy „Goneordia” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


